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Idioma griego 


O griego ye una luenga indoeuropea d'o grupo 
helénico charrada por 10 millons de presonas en 
Grecia y medio millón en Chipre. 

Para escribir se fa servir l'alfabeto griego. O griego 
moderno ye a continación d'o griego bizantín. 
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Luengas oficiáis d'a Unión Europea 


Alemán | Anglés | Búlgaro | Castellán | Checo | Danés | Eslovaco | Esloveno 
Estonio | Finés | Francés | Griego | Hongaro | Irlandés | Italián | Letón | Lituán 
Maltés | Neerlandés | Polaco | Portugués | Rumán | Sueco 
Fuent: Pachina ofici al d'a UE (http://europa.eu/abc/european_countr ies/languages/index_ 



en.htm) 
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